CENTRO UFOLOGICO NAZIONALE 


Luogo: provincia di Brescia 
Data: 29-7-98 

Ora: - 

Tipologia: IR-3 

Fonte: stampa 


La stampa locale riferisce del ritrovamento del corpo di un piccolo umanoide disseccato, 
rosso, nel pollaio di una casa padronale. Non è la prima volta che vengono effettuati scherzi 
di questo tipo con i pesci razza o pesci diavolo (nome scientifico raiforme rinobaculo) 
tropicali, tagliati e sagomati come esseri bipedi, e seccati. Già nel 1962 la Domenica del 
Corriere pubblicò in prima pagina un finto scoop del genere. 


